Dati tecnici: 


Valvole Rioeventi 




FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE s.p.A. 





delle 


Valvole Riceventi per MA/MF 


F i V R E 


Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche 









// presente catalogo riassume i dati 
essenziali che illustrano l’impiego delle 
Valvole riceventi FiVRE 
mentre le caratteristiche ed i dati per le 
diverse prestazioni sono contenute nei 
due raccoglitori {copertina rossa) dei 
Manuale Tubi Riceventi FIVRE a fogli 
mobili. 









SIMBOLI E PRINCIPALI INDICAZIONI 
USATE NELLE TABELLE 


Anodo a 

Griglia g 

Catodo k 

Filamento f 

Diodo D 

Anodo luminescente i 

Schermo interno s 

Non connesso n. c. 

Tensione 
Corrente 

Dissipazione o potenza 

Resistenza 

Capacità 

Trasconduttanza 

Trascond. conversione 

Distorsione 

Coeffìc. amplificazione 
Tempo di riscaldamento 


T riodo 

T 

Pentodo 

P 

Esodo - Eptodo 

H 

Sezione 1 

sez. 1 

Sezione 2 

sez. 2 

Ingresso 

i 

Uscita Utilizzaz. 

0 

Non esiste 

n. e. 

V 

Volt 

1 

Ampère 

W 

Watt 

R 

Ohm 

C 

Farad 

s 

Siemens 

Se 

Siemens 

d 

/o 

u 

— 

TR 

sec. 


CAPACITÀ (1) 

Anodo - tutti eccetto griglia 1 (uscita) 

Anodo-griglia 

Anodo-catodo 

Griglia - tutti eccetto anodo (ingresso) 

Griglia 1 -griglia 2 

Griglia-catodo 

Catodo-filamento 


C, 

C A _g 

c.- k 

c g 

C g _ k 

C k -r 


COMBINAZIONI - Esempi: 

Tensione anodica esodo V tlH 

Corrente griglia n. 2 e n. 4 lg 2 - 4 

Capacità griglia n. 1 e anodo Cgi-a 

Potenza di uscita W 0 

Dissipazione anodica W,j 

Tensione tra filamento e catodo Vf_ k 


(1) Le capacità sono misurate direttamente tra gii elettrodi indicati, 
con gli altri elettrodi e schermi a massa. 






Classe 


Accen¬ 
sione 
V A 


IMPIEGO 


Anodo 
V mA 


Schermo 
V m A 


Ra Wo 
kO W 


1 A3 
1 A7GT 

ÌH5GT~ 

VLD5 

1N5GT 

1Q5GT 

2A3 

2A5 


Di. Tri. 

Di. Pent. 
Pent. 

Pent. 

Tri. 

Pent. 

d. Di. Tri. 
Ept. 

d. Di. Pent, 
Pent. 


3D6 Pent. 

3Q5GT Pent. 

5R4GY d. Di. 
5U4GA d. Di. 


5Y3GR d. Di. 

5Y4G d. Di. 

6A6 d. Tri. 

6AB7GM Pent. 


6AC7GM Pent. 


13 43 1 1. 4 0,15 Riv. 

30 77 2 1,4 0,05 Con veri. 

30 77 3 1,4 0,05 Riv. ampi. 

30 57 4 1,4 0,05 Riv. ampi. 

1(0 77 5 ì,4 0.25 Ampi. RF 

lo 80 6 1,4 0 ,1 Ampi, poti 

51 123 7 2,5 2,5 Ampi, poi 

46 109 8 1! 175 Ampi. pot. 

39 104 9 2,5 0,8 Riv. Ampi. 

39 104 10 2,5 0,8 Convert. 

39 104 11 2,5 1 Riv. Ampi. 

~19 48 12 2,8 0.1 Ampi. pot. 

1.4 0,2 

lo 57 13 2.8 0.11 Ampi. pot. 

1.4 0.22 

30 70 14 2.8 0,05~ Ampi. pot. 
_ 1.4 0.1 _ 

52 123 15 5 2 Reti. 


37 107 15 5 


46 109 15 5 
45 103 16 5 2 Rett. 


117® 0,5} _ 

90 oTe 45 0,7 0 600 

Vg2 = 90 V Iq 2 =1,2 mA Rgl■= 200 kti 

~90 0,15 — — 0 240 

90 0,6 45 0,1 0 750 

90 {,2 90 0.3 0 1500 

90 9. 5} 90 1 .3} 4,5 75 

250 60 —■ — 45 0,8 

“250 34} 250 6,5} 16.5 S0~~ 

285 38} 285 7} 20 78 

250 0.9 — — 2 91 _ 

Per eli altri dati riferirsi al tipo 6A7 

250 10 125 2-3 3 600 

150~ 13.3} 90 2.2} 8.4 100 

135 9.8} 90 1,2} 4,5 — 

150 9,9 90 1 4,5 — 


750* 2500 


450® 250} 

350® 1000 


45 1 09 1 7 6,3 0,8 Ampi. 


350® 125} 
ci. B 300 - 35} ; - 

cl. A 294 7 - 


28 56 18 6,3 0.45 Ampi. RF 300 12,5 200 3,2 3 


28 56 18 6.3 0,45 Ampi. RF 


3200 35 

5000 ~ 


8 0,27 

2.5 3,5 


8 104 


6AG5 

Pent. 

19 

48 

19 

6,3 

0,3 

Ampi. RF 

250 

6,5 

6AH6 

Pent. 

19 

48 

19 

6,3 

0,45 

Ampi. RF 

300 

10 

6AW5G 


39 

104 

20 

6,3 

0,6 

Rett. 

450 * 

O 

O 

P" 

6AW5GT 

d. Di. 

30 

68 




6B6G 

6B6GT 

d. Di. Tri. 

39 

30 

104 

68 

21 

6,3 

0,3 

Riv. ampi. 

250 

0,9 


d. Di. Pent. 39 104 11 6.3 0,3 


6B8G 

6B8GT d. Di. Pent. 
6BN8G 

6BN8GT d. Di. Pent. 
6BQ7A d. Tri. 


39 104 22 6.3 0 3 
30 68 _ 

39 104 22 6,3 0,3 
30 78 _ 

22 49 25 6,3 0,4 


39 104 26 6,3 0,3 
39 104 26 5,3 0,3 


Riv. ampi. 
Riv. ampi. 

Riv. ampi. 
Ampi. RF 


Ampi. BF 
Ampi. RF 


6D8G Ept. 
6D8GT _ 

6EA7G Ept. 
6EA7GT 


34 92 27 6,3 0,15 Convert> 

Ov / » 


39 1 04 28 6,3 0,3 
30 77 


Convert. 



Per gii altri dati riferirsi al tip o 2B7 
Per gli altri dati riferirsi al tipo 2B7 

950 8.5 100 1,9 3 610 11! 


250 8,5 100 1,9 3 

Hi „ " al 

150 9 — 99(i 


5,9 640 


250 2 

250 8,2 


100 0,5 

1Ó0 2 ~ 



250 3,5 100. 2,6 34 400 550* 

Vg2-2 5Q V Rg2=20 kO ig2=4,3mA _ 

Per oli altri dati riferirsi ai tipo 6SA7GT 











TIPO Classe 


*ri. Penf. 



q Accen- 

12 sione IMPIEGO 
co VA 


Anodo Schermo ^ 
> 

V mA V mA [ 



Ra 

Wo 

kQ 

W 


39 1 04 29 6,3 0,3 Ampi.(Pent.)250 6,5 

Ampi. (Tri.) 100 3,5 


6G6G 

6G6GT 

Pent. 

46 

30 

103 30 
77 

6,3 

0,1 

Ampi. pot. 

135 

11 , 

6H3G 

6H6GT 

d. Di. 

39 

30 

95 31 
70 

5,3 

0,3 

Riv. Rett. 

150® 

80 


2100 — 12 0,f 


8,5 — 


Rk= 7,1 
500 


6K6G Peni. 
6KSGT 


19 48 32 6,3 0,45 Ampi. RF 


39 95 30 6,3 0,4 Ampi. pot. 250 32$ 250 5,5$ 18 90 

30 77 


5300 38 


7,6 3,4 


6K8G 

Tri. Eso. 

39 1 04 33 6,3 0,3 Conv, (Eso) 

250 2 



(Tri.) 

100 3 


6K8TE Tri. Eso. 


6L7G Ept. 
5L7GT 


6NK7GT Pent. 


6P7G _ 

6S7G Pent. 

6S7GT 

6SH7GT Pent. 

liT7G d. Di. Tri. 

6T7GT _ 

5TE9 Tri. Eso. 


Tri, Pent. 
Pent. 


Pent. 

~d. Di. Tri. 
Tri 


30 77 33 6,3 0,3 Conv. (Eso) 250 

(Tri.) 100 

39 104 34 6.3 0,3 Mesco). 250 

30 77 Ampi. 250 


100 

1 Rg = 

6 

50 k£l 

3 

600 

350* - — — 

100 

Rg = 

3.8 

= 50 kQ 

2 

1000 

650* — — — 

1 150 

9,2 

6 

1000 

350* Vg3 = — 15 V 

1 100 

6,5 

3 

600 

1100* Vg3 = — 3 V 


6U7G Pent. 

6W7G Pent. 

6W7GT _ 

1 2AQ5 Pent. 
12C8GT d. Di. Pent. 
12EA7GT Ept. 
~2NK7GT Pent. 

12TE9 Tri. Eso. 

24 A Tetr. 


30 77 35 
39 104 

34 92 35 
30 77 
30 70 18 

34/ 92 21 
30 77 

22 60 36 

39 104 35 

34 92 35 
30 77 _ 

39 

30 77 22 
"30 77 28 
1Ò 77 35 
22 60 35 

45 118 37 
39 95 38~ 

46 118 37 


19 60 39 


39 104 37 


6,3 0,3 Ampi. 

6.3 0,3 Ampi. 

6.3 0.15 Ampi. 

6.3 0.3 Ampi. 

6.3 0,15 Riv. Ampi. 

1T3 ÒT 3 Conv, (Eso) 
_ (Tri.) 

6.3 0,3 Ampi. 

6.3 0,15 Ampi. 

12.6 0,225 Ampi. pot. 

12.6 0,15 Riv. Ampi. 

12.6 0,15 Convert. 

12.6 0.15 Ampi. ■ 

12.6 0,15 Converti 

2.5 1,75 Ampi. 

2.5 ,1.75 Ampi. 

2.5 1.75 Ampi. RF 


35 0,15 Ampi, pot 


6.3 0,3 Ampi. RF 


250 5 100 1.65 2 1000 2300 

Per gli altri dati riferirsi al tipo 6F7 
250 8-5 100 2 3 1000 \1750 

250 10.8 150 4.1 1 900 4900 

250 1.2 — — 3 62 1050 

~Ì8Ò 2~ì 75 4 T 5 1 1000 700»" 

100 3.4 Rg — 50 kQ _ 

250 8 T 2 T00 2 3 800 1600 

"250 2 T00 0 T 5 3 1000 1225 

Per gli altri dati riferirsi al tipo 6AQ5 
~250 10 125 2Ì3 3 600 1325 

Per gli altri d ati riferirsi al tipo 6SA7GT 

Per gli altri dati riferirsi al tipo 6NK7GT 

Per gli altri da'ti riferirsi al t8po 6TE9 


65 — 



39 95 38 6,3 0,3 


39 95 8 6,3 0,4 
45 109 8 25 0,3 


45 1 09 7 2,5 1,5 


Ampi. 


Ampi. pot. 
Ampi. pot. 


Ampi. pot. 




51 123 40 2,5 1,75 Ampi, pot. 

45 1 09 1 7 2,5 2 Ampi, pot. 

39 95 38 2,5 1 Riv. ampi. 

39 104 26 2.5 1 Ampi. ” 


39 104 26 2,5 1 Ampi. RF 

39 104 9 6,3 0,3 Riv. Ampi. 


39 104 9 6,3 0,3 

39 95 38 6,3 0,3 


Riv. ampi. 
Ampi. 
Ampi. RF 
Riv. Ampi. 
Ampi, 


250 32$ 250 5.5$ 18 9 

160 33$ 120 6,5$ 18 


250 34 — — 50 1,61 

250 7T 250 6 15,3 60 

Per gli altri dati riferirsi al tipo 6A6 
"250 5 — — 13^5 9l5 

250 2 1 00 0.5 3 1 000 

250 8,2 100 2 3 800 

250 0,9 — — 2 91 

~25Ó 5 — —13,5 9.5 


3.9 1.6 

~1 277 
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Dati condensati - Valvole riceventi 


TIPO 

Classe 

Sng. 

0 h 
mm. 

Base 

Accen¬ 

sione 

V A 

IMPIEGO 

Anodo 

V m A 

Schermo 

Y mA 



S 

pS 

V- 

_ 

Ra 

kQ 

Wo 

W 

77 

Pent. 

29 104 

26 

6,3 

0,3 

Ampi. 

250 

2,3 

100 

0.5 

3 

1000 

1250 

— 

— 

— 

78 

Pent. 

39 104 

26 

6,3 

0,3 

Ampi. RF 

250 

7 

100 

1,7 

3 

800 

1450 

— 

— 

— 

79 

d. Tri. 

39 104 

41 

6.3 

0,6 

Ampi. cl. B 

250 

5,3$ 

— 

— 

0 

— 

— 

— 

14 

8,04 

85 

d. Di. Tri. 

39 104 

9 

6,3 

0,3 

Riv. Ampi. 

250 

. 8 

— 

- 

20 

7.5 

1100 

8,3 

20 

0,35 

~89~ 

Pent. 

39 104 

26 

6,3 

0.4 

Ampi. pot. 

250 

32$ 

250 

5,5$ 

25 

70 

1800 

— 

6,75 

3,4 

1603 T 

Pent. 

30 94 

26 

6,3 

0,3 

Ampi. BF p j| a j trj 

basso ronzio M 

riferirsi al tipo 77 





1625 

Pent. 

52 130 

42 

12,6 0,45 

Ampi, pot. 

Per 

gii altri dati 

riferirsi a! tipo 807 


— 




1629 |nd. sint. 30 69 43 12,6 0,15 Per gli altri dati riferirsi al tipo 6E5 










MMM d.- doppio; DI. - «lodo; Tri. - triodo; Tetr. - tetrodo; Pont - pentodo; Eso. - esodo; Ept - 

W^Ì°'rl»elrtorei Reti. - rettificatore; Ampi. - amplificatore; Pot. - di potenza; RF - Radio Frepoenza; 
Convert = convertitore; Mese. = mescolatore. 

Riferimenti: $ senza segnale; . massima tensione efficace; » massima corrente continua; .Trascondotta 
di conversione; t leggere - Vg s anziché - Vg,; t con le due sezioni in controfase. 





iU5 






im 


"7 J_ i 



wfejlrV?) 




0 OX 


4 M 


NW >4J 




(AU© 















ro e* 








02 ra. 







V\v 

7f& Xìì\ 





Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


110 V 
90 V 
8,5 mA 



/ IHrsiv Y 

•* U_u»»n,m T ,'T S . 



Ingombro 
0 —- 19 h ss 40 
Accensione 
1,4 V,.;c — 0.05 A 



v, 

V,, 
V ; u 
I kP 

b 


90 V 
90 V 
-50 >0 V 
3 mA 
0.25 mA 


ingombro 
0 — 13 h*=40 
Accori sìrmo 
1,4 Va' — 0,05 A 


Cgi_a = 0-01 

Coi “ 3,6 

Cl = 7,5 

senza schermo 


Amplificatore in classe Aj 


R 


In 


’gz 

V 


90 

67,5 

0 

600 

925 

2,9 

1,2 


90 
90 
0 
350 
1025 
4.5 fìlÀ 
2 mA 


V 

V 

V 
kQ 


ps 


Pentodo, amplificatore a RF e FI per ricevitori 
a pile. 


c, 

7,5 

Convertitore dì 

frequenza i 

C;, 3 

= 7 

v. 


45 

90 V 1 

c, 

3,8 

v , 2 . 4 

— 

45 

67.5 V j 

C 0 , 

< 0.1 

V,3 

— 

0 

0 V 

C.-i-.i 

< 0,4 

II 

— 

0,7 

1,5 m A 

C.i-nl 

< 0,2 

!,, , 


2,1 

3,5 mA 

senza 

schermo 

In 

== 

0.15 

0,25 mA 



lk 

— 

3 

5,3 mA 



RrI 

— 

0,1 

0,1 Mi) 



Ri 


0,6 

0.4 MQ 



S L . 

= 

210 

280 ijlS 


<v, - 0,2 

C. = 2,4 

C i;1 - 2.2 

senza schermo 



90 V 
90 V 
0 V 
5,5 mA 


C„ 

r> 


3,6 
7,5 
0,01 
con o senza 
schermo 


Eptodo, convertitore di frequenza per ricevitori 
a pile. 


Amplificatore in classe A, 


V, 

V, 2 

0 

Ri 

s 




67,5 

67,5 

0 

0,6 

625 

1,6 

0,4 


b a 10 V cc 


90 V 
90 V 
0 V 
0,5 MQ 
720 [J.S 
2,7 mA 
0,5 mA 
1,5 mA 


Pentodo-diodo, amplificatore a BF, per ricevitori 
a pile. 


Amplificatore in classe À ( 


Cgt~A 


ingombro 
1 0 19 h »=* 40 

! Accori ti one 

] , ,4 V cc — 0,05 A 


V, 

V . 2 

k 

s 

l.i 

u 


45 

45 

0 

0.35 

700 

1,7 

0,7 


67,5 

67,5 

0 

0,25 

875 

3.4 

1.5 


90 

45 

0 

0,8 

750 

1,8 

0,65 


90 V 
67,5 V 
0 V 
0,5 MQ 
900 pS 
3,5 mA 
1,4 mA 


Pentodo, amplificatore a RF e FI, per ricevitori 
a pile. 
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Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


9 





















Limiti massimi 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Ingombro 
0 = 19 h = 4S 
Aeceniione 
fiUm. serie 
2,8 Vcc ~ 0,05 A 
filam. parali. 
1,4 Vcc — 0. 1 A 


Fiiam. serie 
V a = 90 V 

Vgs = 67,5 V 

= 6 mA 

Fi!, parallelo 
V a = 90 V 

V g2 = 67,5 V 

lv = 12 mA 


Amplificatore in cfasse A x 

Pii. serie Pii. parallelo 


= 0,3 

V a 

— 

67,5 

90 

67,5 

90 

V 

schermo 

v g2 

= 

67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

V 


Vgl 

= 

—7 

—7 

—7 

—7 

V 


«a 

= 

6 

6,1 

7,2 

7,4 mA 


ig 2 

= 

1,2 

1,1 

1,5 

1,4 mA 


Ri 


100 

100 

100 

100 

kO 


s 

= 

1400 

1425 

1550 

1575 

p.S 


R a 

= 

5 

S 

5 

8 

kO 


w 0 

= 

0,160 0,235 

0,180 0,270 

W 


d 

= 

12 

13 

10 

12 

0/ 

76 


Pentodo, ampHiftoatore di 
vStori a pile. 


potenza a BF, per rice- 


Ingombro 

0 = 19 h — 4S 

Accensione 
filam. serie 
2,8 Vcc—0,05 A 
filam. parali. 

1,4 Vcc — 0,1 A 


Filam. serie 
V = 

v a 

v„, = 


90 V 
90 V 
6 mA 


Fiiam, parallelo 


90 V 
90 V 
12 mA 


Cgx == 5,5 

C a = 3,8 

<Va < 0,2 

senza schermo 


Amplificatore in classe Aj 



Fiiam. serie 

Filam. 

parallelo 

v a 

- 90 

85 

90 V 

v g* 

= 90 

85 

90 V 

V V 

- —4,5 

—5 

-4,5 V 

«a 

- 7,7 

6,9 

9,5 mA 

-g 2 

= 1,7 

1,5 

2,1 mA 

Ri 

~ 120 

120 

100 kft 

s 

- 2000 

1975 

2150 pS 

Ra 

« 10 

10 

10 kH 

w 0 

- 0,24 

0,25 

0,27 W 

d 

= 7 

10 

7 % 


Pentodo, amplificatore 
cevltori a pile. 


potenza a BF, per ri- 


teli 


Accensione 
3,3 V — 0.3 A 
TR = 14,5 soc. 



Per gli altri dati riferirsi al tipo 


6CM4 

EC8S 

















Limiti massimi Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Ingombro 

0 = 52 h — 123 

Accensione 
5 V - 3 A 


6DL4 


Per gli altri dati riferirsi al tipo —c^gg" 




Massima corrente continua di uscita - 275 mA 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica — 1550 V 

Massima tensione anodica alternata = 450 V e ff 

Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) = 1QOO mA 

Caduta interna di tensione a 275 mA = 50 V 

Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. 

6FY5 

Per gli altri dati riferirsi al tipo 


Massima corrente continua di uscita = 225 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa = 1550 V 

Massima tensione anodica alternata = 450 V ( . f ; 

Picco massimo delia corrente anodica 
(per diodo) — 800 

Caduta interna di tensione a 225 mA = 44 V 

Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. 











Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di uscita = ' 275 mA j 
Massima ampiezza delia tensione ano¬ 
dica inversa = 1550 V 

Massima tensione anodica alternata = 450 V e f{ 

Picco massimo deila corrente anodica 
(per diodo) = 1000 mA 

Caduta interna dì tensione a 275 m A = 50 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delie due semi» 
onda. 


Massima corrente continua di uscita = 175 mA 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica = 1400 V 

Massima tensione anodica alternata — : 375 V rff 

Picco massimo deila corrente anodica 
(per diodo) = 525 mA' 

Caduta interna di tensione a 175 mA = V 25 


Doppio diodo, raddrizzatore delie due semi¬ 
onde. ' 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 5U4G 


Massima corrente continua di uscita = 125 mA 

Massima ampiezza deila tensione in- , ' 

versa anodica = 1400 V 

Massima tensione anodica aiternata — 350 V e{ { 

Picco massime della corrente anodica 
(per diodo) = 440 m A 

Caduta interna di tensione a 125 mA =. 60 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle .due semi¬ 
onde. 
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Limiti massimi Capacità in pF 




300 V 
100 V 
200 V 
0 V 
14 mA 
1,0 W 
0,3 W 
0,75 W 



Inoombro 
0 = 19 h = 46 
Aceen stona 
6,3 V — 0.15 A 


Cgi 

C gI = 

Xe 1_ e* ' 

C g4 = 

C a = 
C g4 -a = 

'-gi-g 4 ' 


Vjg_ a - < ,v 

con schermo 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 5U4G 


Per gii altri dati riferirsi ai tipo 8A8G/GT 


6 Convertitore di frequenza 
, 6 V a = 250 V 

, 1 Vga- i “ 100 V 

,5 V g3 = 250 V 

12 V g4 = V 

26 Rgj =*= 50 kO 

16 i a = 3,5 mA 

Ig3-B “ 2,7 mA 

Igj = 4,0 mA 

i g , = 0,4 mA 

Rj 360 kLì 

S c = 550 y.S 


re di frequenza. 

















Limiti massimi Capacità in pF 


= 135 V Cg 

- -45 V Ca 

- 2,25 W C g _ a 

= 22 :nA 

- 1,8 mA 


Ingombro 
0=«19 h — 38 
Accensione 
6,3 V — 0,215 A 


Eptodo 
Va = 

Vg2-4 = 

w a = 

•k ~ 
Triodo 


W a = 


12,5 mA 

250 V 
0,8 W 
6,5 mA 


Ingombro 
0 s=ss 22 h =» 60 
Accensione 
6,3 V — 0,3 A 



Eptodo 

Cài ~ 


Cgi_a 


« 4,8 

— 7Q 
< 0,006 
= 6 
< 0,3 


Triodo 


Caratteristiche "e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe Ai 
V a 80 V 

R k - 150 Cì 

ji, == 13,5 

Rj = 2100 n 

S - 6500 [LS 

i a = 17,5 mA 

Oscillatore UHF a 1000 ,MHz 
V a - 100 V 

R a - 220 Cl 

R g = 10 kO 

f a = 17 mA' 

L =a 750 fiA 


Triodo a medto «fi» per S’uso coma oscillatore 


Amplificatore in classe A, 


Eptodo 

250 

= 10Ò 

—2 

= 0 
6,5 
= 3,8 

- 700 

* 2400 


Triodo 
100 V 
— V 
0 V 
— V 
13,5 mA 
— mA 
5,9 kit 
3700 p.S 
22 


Convertitore di frequenza (*) 


V aH 

ir 

Uh 


250 V 
100 V 
-2 V 
3,25 mA 
6,7 mA 
775 (jlS 
1 MQ 


l ? = 200 ;/.A 

i aX — 4,5 mA 

{*) g triodo collegato a g 3 eptodo. 

Triodo eptodo, amplificatore a RF e FI; eony.er^ 
titore per ricevitori MA/S3F. 
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TIPO 


! 

Lìmiti massimi 

Diodi 


V a inv. 

= 350 V 

I^media 

= 10 mA 

l Dl medÌa 

= 1 m A 

l D3 media 

= 10 mA 

Triodo 


v d = 

300 V 

Wj = 

1 W 

!k 

5 mA 



Amplif. classe A l 

V t = 250 V 

V z = 250 V 

W. = 12 W 


Ampi. defl. Vert. 
(coll, a trìodo) 

Vi = 250 

V à picco 

= 1100 
V,„ = —250 


\u media 


35 m A 


Capacità in pF 
Diodi 

C D1 = 0.8 

C D2 = 4,8 

C D3 = 4 >8 


Triodo 

C . = 

C a = 

c — 

Va 


(per sezione) 
C k = 3,6 

C t - 3,2 

C*„_ Jt < 0,026 
con schermo 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


= 100 250 V 

= —1 —3 V 

= 0,8 1 mA 

= 48 50 k!2 

= 1450 1400 pS 

70 70 


1,9 Triplo diodo-triodo per uso in radioricevitori 
1,4 MF o MA/I^F come discriminatore e rivelatore. 

2,0 


Massima corrente continua di uscita 
(per diodo) 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) 

Caduta interna di tensione a 60 mA 


9 mA 

330 V 
117 V cff 

54 mA 
10 V 


Doppio diodo, rivelatore o discriminatore per 
ricevitori MA e MF. 


C R1 = 8 

C a = 8,5 

C*-, - 

senza schermo 


Amplificatore in classe A, 


180 

180 

—8,5 

29 

3 

58 

3700 

5,5 

2 

8 


, Coiìeg. a triodo 
250 V 
— V 
—12,5 V 
49.5 mA 

- mA 
1,97 kit 
4800 nS 

- kit 

- W 


Amplificatore in classe AB ; 
(Valori per due valvole) 

V, = 250 V 

V lt2 = 250 V 

vi, - -15 V 

1^ = 70 m A 

U = 5 mA 

R t == 10 kt> 

W u = io w 

d 5 % 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a BF. 














Limiti massimi Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Per sezione 


Per sezione Amplificatore a RF 




Ingombro 

0 = n h = 49 
Accensione 
6,3 V — 0,435 A 


300 V C g 

2,5 W C a 

15 m A Cg_ a 

-100 V c,_ k 


V a = 250 V 

V g = -2 V 

R a = 1,8 kQ 

R k - 200 Q 

\ A = 10 m A 

S = 6 mS 

R ; = 9,7 kft 

Mescolatore oscillatore 
V bA = 250 V 

R a = 12 kH 

R g = 1 MQ 

V ox = 3 V eff 

l t = 5,2 mA 

S c = 2,3 mS 

R. : ~ 22 kH 


Doppio triodo, amplificatore a RF e mescolatore 
oscillatore in ricevitori MAlMF. 


T\ 


Ingombro 

0=19 h — 48 
Accensione 
6.3 V — 0,3 A 


300 V C„ 

0 V c, = 

0,5 W Cg_ A = 

1 mA 




Cg t . = 

C* = 
Cgi-i < 


Amplificatore in classe A, 

V A = 100 250 V 

V q - -1 -3 V 

p = 70 70 

Ri ~~ 54 58 kI2 

S = 1300 1200 p.S 

l. t =0,8 1 mA 

Doppio diodo-triodo, rivelatore e amplificatore 
a BF. 


5,5 Amplificatore in classe A, 
5,0 Coiieg. pentodo 

0,0035 V, = 100 250 



Coiieg. pentodo 

Coiieg. tri< 

V a 

= 100 

250 

250 V 


= 100 

150 

— V 

Rk 

= 150 

68 

330 n 

i. 

= 5 

10.6 

12,2 mA 

Ìg2 

= 2,1 

4,3 

— mA 

R, 

~ 500 

1000 

— ki2 

s 

= 3900 

520G 

4800 |zS 

p 

=* — 

— 

36 

Pentodo, amplificatore a 

RF e FI. 















Limiti massimi Capacità in pF< 



tipico 



Pentodo 


300 V 
150 V 
0 V 
3 W 
1 W 


Triodo 
V, = 300 V 


W a = 2,5 W 


Pentodo 
Cgi = 

C a = 

.Cgi-a = 

Triodo 


Amplificatore in ciasse A x 


7,5 

2,4 

0,044 


Pentodo. 

200 

125 

82 


Triodo 
150 V 
— V 
150 Q 

9.5 mA 
— mA 

7,2 kD 

5.6 mS 
40 


Triodo-pentodo, amplificatore a 
(pentodo). 


300 V 
0 V 
0,5 W 
1 mA 


C„ = 

Ca = 

C g~ a = 
Cg-D2 < ' 


Amplificatore in classe A 5 


» 100 
= —1 
100 

~ 80 
= 1250 

- 0,5 


250 V 
-2 V 
100 

62,5 kH 
1600 p.S 
1,2 mA 


Doppio diodo-triodo, rivelatore amplificatore a 
BF. 

















TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


125 V 


5,5 

5,0 


Massima corrente continua di uscita 
(per diodo) = 125 mA 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa - 1250 V 

Massima tensione anodica alternata = 350 V eJ -f 

Picco massimo deiia corrente anodica = 375 mA 

Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo = 450 V 

Caduta interna di tensione a 125 mA = 50 V 

Soppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. 


—50-r-O v C gI _ a < 0,0035 V g8 

3 W senza schermo R k 

0,6 W f a 


Amplificatore in classe A, 
V a = 100 250 V 

V CT8 = 100 100 V 

R k = 68 63 H 

f a = 10,8 11 mA 

Ig2 = 4,4 4,2 mA 

Ri - 250 1000 kfi 

S = 4300 4400 pS 


Ingombro 
0 a 19 h = 48 
Accfcnjione 
6,3 V — 0,3 A 


Pentodo, amplificatore a RF e FI. 



Wg’,-4' 


100 V 
0 V 

1 w 
1 w 

14 mA 


C g i-k — 

C gl-g3< 


senza schermo l fl 



Convertitore di frequenza 
Va = 100 250 V 

V g2 _ 4 = 100 100 V 

Vg 3 = -1,5 -1,5 V 

Rgj = - 20 20 kfi 

Igj = 0,5 0,5 mA 

i a = 2,6 2,9 mA 

ig»_4 = 6,0 6,8 mA 

R, = 0,4 1 Mfì 

S r = 455 475 pS 

Eptodo, convertitore per ricevitori MA/MF. 


Sez. 1 Sez, 2 Amplificatore in classe Ai (per sezione) 


C<T = 3,0 3,0 
Ci = 1,0 0,9 

Cg_a = 1,8 1,8 

Cg_g < 0,004 
C a _a < 0,075 
Con griglia a 
massa 

C c = 6,0 

Ca = 2,4 

C k -.i = 0,22 

senza schermo 


150 V 
56 fi 
18 mA 
4,6 kfi 
9300 p.S 
43 


Doppio triodo, in amplificatori a RF cascode 
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Ingombro 

0 = 22 h «= 71 

Accensione 

6.3 V’—- 0,78 A 




Limiti massimi 

Capacità in pF 


Caratteristiche e 

funzionamento tipico 

Sez. 

Pentodo 


Sez. Pentodo 

Sez. 

Pentodo. 

Amplificatore in 

classe A 

v. 

= 300 

V 

Cp, - 9,3 

Va 

= 

100 

170 

200 

200 V 

w. 

= 5-P7 

W 

C A = 3,0 

V R2 

= 

100 

170 

170 

200 V 

V g2 

= 300 

V 

C gl _, < 0,3 

Vgi 

= 

—6 

—11,5 

—12,5 

-16 V 

W gJ 

= 2 

w 


1, 

= 

26 

41 

35 

35 mA 

ili' 

= 50 mA 

Sez. Triodo 

W 

= 

5 

8 

6,5 

7 mA 




C„ = 2,7 

s 

= 

6800 

7500 

6800 

6400 fi-S 

Sez. 

Triodo 


Ca = 4.3 

R. 

= 

15 

16 

20,5 

20 kQ 

V, 

= 300 

V 

C„_a = 4.4 

n 

f^-e 

1 “ 

10 

9,5 

9,5 

9,5 

W, 

= 1 

w 

senza schermo 

Sez. 

Trio.do 




’k 

= 15 mA 


V :1 

= 

100 

V 







v„ 

= 

0 

V 







1, 

- 

3.5 mA 







s 


2200 

ulS 







u. 

— 

70 








Triodo pentodo. La sezione 

triodo può essere 





usata come amplificatore a 

BF. La sezione 





pentodo 

può 

essere 

usata come finale BF 





audio. 





V, 

300 

V 

C K1 = 11 


Classe 

Aj Classe AB 

1 

- V gj 

- 300 

V 

= 6 


(un tubo) (in controfase) 

vi 

= —100 

V 

Cgi_a = 9 ’ 3 







s 1 

W, 

= 12 

w 


v a 

= 

250 

250 

300 

V 

w g3 

2 

w 


Vgs 

= 

250 

250 

300 

V 

!k 

= 65 m A 


Vgi 

= 

-7,3 

— 

— 

V 





Rk 

= 

— 

130 

130 

n 





la 

= 

48 

62 

72 mA 





l g2 

= 

5,5 

7 

8 m.A 





S 

= 

11,3 

— 

— 

mS 





pLgl-gl 


19 

— 

— 






Ri 

~ 

38 

— 


kH 





Ra 


5,2 

— 

— 

kn 





Rj-a 

— 

— 

8 

8 

kO 





W G 

— 

5,7 

11 

17 

w 





d 


10 

3 

4 

% 





















TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 













Limiti massimi 


Capacità in pF 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe À t 


V a 

= 125 

200 

V 

V g2 

= 125 

150 

V 

R k 

56 

180 

a 

Ri 

280 

600 

kQ 

s 

» 8000 

6200 

pS 

L 

= 13 

9,5 

mÀ 

i ,y O 
£5“ 

= 3.7 

2,8 

mA 


Pentodo, amplificatore a Fi in TV. 


Convertitore 

T rìodo 
ascili. 

Pentodo 

mescoìat. 

V, 

= 150 

150 V 

V g* 

= — 

150 V 

V 

= — 

-3,5 V 

V gi 

=» — 

2,6 V,. f f 

Rg 

= 2700 

- Q 

Se 

= — 

2100 (xS 

L 

= 13 

6,2 mA 

l,, 2 

— — 

1.8 mA 


L 

3,6 

— mA 

t - 

— 

2 jaA 

W 0 ~ 

0,5 

— W 


Triodo-pentodo, progettato per S'uso come con 
vertitore in ricevitori KF. 


Amplificatore in classe A : 

V a = 250 V 

V g , = 150 V 

Vgj ‘ = -3 V 

Ri = 150 kQ 

S = 11000 pS 

l a . = 30 mA 

lg 2 — 7 mA 

R a = 7500 a 

W 0 ' = 2,8 W 

d » 8 % 

Pentodo di potensa per 8F. 















23 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


V. 

W a 

h 

R.r 


'g* 


s 1 


il 


220 

V 

Cj -g 


2 

—50 

V 

Qi-k 

= 

0,2 

2,2 

w 

Cg-k 

= 

3,6 

20 

mA 1 

<Vf 

< 

0,3 

4 

ì 

MQ 

senza 

se 

herrm 


V, - 

v ga = 
w a - 
W CT » = 


250 V 
250 V 
12 W 
1.75 W 
105 mA 
1 Mfi 


V a - 

Vg* = 

W a - 

w gs = 


300 V 
300 V 
2,25 W 
0,45 W 
16,5 mA 


Amplificatore con griglia a massa 
V A = 175 V 

V„ = -1,5 V 

l ti - 12 mA 

S = 14 mS 

(Z = 68 

R k = 125 Q 


Oscillatore miscelatore 


V a 

r 3 

R. 

r> 

'a 

'g 


220 V 
5,6 ki> 
47 ki > 
12 mA 
50 uA 


Triodo amplificatore VHF. 


-pi 


^-■01 - è 


13 

6.8 

0.6 


Amplificatore 


senza schermo 


V b 

R g2 

R k 

R, 

v, 

! , 


n classe A 

V 

. n 
fi 
kfi 

y,H 


200 
470 
: 215 

2.5 
= 7 

= ' 64 mA 

11,4 mA 
5.3 W 
10 % 

Pentodo di potenza 


’g* 

W c . 

d 


C gl - 5,5 

C a 331 5,1 

Cn_ a < 0,002 
c gl _f - 0,05 

senza schermo 


V, = 

v 8 ' ” 

l p : 

v gl - 

lg 2 

s 

Ri 

i^-g 1 = 


250 

100 

0 

9 

-1 

3 

3600 

0,9 


250 

85 

0 

9 

- 1,2 

3,2 

4000 

0,75 

19 


170 V 
100 V 
0 V 
12 mA 
-1,2 V 
4,4 mA 
4400 piS 
0,4 Mfi 


Pentodo, amplificatore a RF e FI. 













Limiti massimi 


Capacità in pF 


. . 

y a - i3o v 

W a - 1,8 W 

l k — 25 mA 

V g - —50 V 

R g 1 MO 

C g -, 3,3 

Ca - 2,5 

Cg_a 322 1 y 4 

con schermo 

V a = 175 V 

Vg = -50 V 

W a — 2 W 

li — 13 mA 

Rg = 1 MQ 

Cg_ a - 1,2 

senza schermo 


V, = 

300 

V 

r — 

5.8 

Vg 2 - 

300 

V 

c = 

0.02 

Vg 3 — 

25 

V 

C-m-L'3 — 

0.1 

Vr, = 

0 

V 

C.3 = 

6.1 

w a = 

1.5 

w 

C,n-., = 

1,4 


con schermo 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


V a 90 V 

V g « -1,3 V 

l a — 15 mÀ 
S = 12,5 mS 

\i „ = 33 

~ 300 Q 


Poppi© traoda ad alia pendenza e basso frusci© 
per circuiti caseose. 


\ 


V a - 160 V 

R k - ioo a 

l a = 12,5 mA 

S = 13,5 mS 

a — 55 


Amplificatore in classe A 


v, 

- 150 

V 

V„ 2 

- 100 

V 

V„ 3 

- 0 

V 

Rk 

= 560 

O 

«„ 

1.1 

m A 

*g2 

2,1 

mA 

S K ,-„ 

800 

uS 

s 

°R3-.i 

515 

ìiS 

R, 

~ 0,15 

M£ì 


Pentodo, progettato per l’uso come rivelatore 
MF. 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6E5GT 
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TiPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche è funzionamento tipico 



Ingombro 
0 = 30 h = 78 

Accensione 

6,3 Y — 0,7 A 


6FX4 



Ingombro 
0 — 19 h — 60 
Accensione 
6,3 V — 0,8 A 


Va 

v g2 

W a - 

W s . 


= 375 

= 285 

= 11 
» 3,75 


V 

V 

w 

w 


Ct,i - 8,0 

Ca == 6,5 

= 0,5 
con schermo 


connesso 


Amplificatore in classe Aj 
V a = 250 285 V 

V' a2 = 250 285 V 

Vgj = —16,5 —20 V 

|, = 34 38 mA 


. all’anodo 


f g* 

Ri 

s 

R« 

W 

d 


n 


6,5 

7 mA 

80 

78 

kQ 

2500 

2550 

)iS 

7 

7 

kQ 

3,2 

4,8 

W 

8 

9 

% 


Amplificatore controfase classe A, 
(Valori per due valvole) 

V a = 315 V 

Vg, = 285 V 

v; rl = -24 V 

| a ” = 62 mA 

i 2 = 12 mA 

R/_ d . = 10 kl> 

W u = 11 W 

d 4 % 


Pentodo, ampiifìcatore di potenza a BF. 


Massima corrente continua di uscita = 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica = 

Massima tensione anodica alternata = 
Picco massimo deila corrente anodica 
■ (per diodo) ~ 

Massima tensione tra filamento e 
catodo ■ ■ = 


90 mA 

1250 V 
350 V,.f f 

270 mA 

500 V 


Doppio dìodo, raddrizzatore delle due seni- 
onde. 






































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


SISG 

( seguito ) 





ingombro 
£?$ = 30 h = 70 
Accensione 
,3 V — 0,8 A 




Amplificatore controfase classe A, 


v 4 

= 250 

270 

250 

270 

V 

V ga 

V gv 

= 250 

270 

250 

270 

V 

= —16,5 

-17,5 

— 

— 

V 

— - 

— 

125 

125 

q 

i, 

L, 

120 

134 

120 

134 mA 

10 

11 

10 

11 

m A 

R,-) 

=r 5 

5 

5 

5 

kO 

w„ 

d 

= 14.5 

17.5 

13,8 

18,5 

w 

= 2 

2 

2 

2 

0/ 

/o 


Amplificatore controfase 

classe 

AB 

V, 


360 

360 

360 

V 


'= 

270 

270 

270 

V 

v gl 


—22,5 

—22,5 

— 

V 

R g k 

= 

— 

— 

250 

n 

i., ■ 

= 

88 

88 

88 mA 


—- 

5 

5 

5 mA 

R.i-a 

— 

6,6 

3,8 

9 

kn 

w„ 


26,5 

18 

24,5 

w 

d 

= 

2 

2 

2 

0/ 

/o 


Amplificatore controfase classe AB 2 

V t = 

360 

360 V 

V, T2 = ■ 

225 

270 V 

< - 

—18 

—22,5 V 

la 

78 

88 m A 

l„ 2 

3,5 

5 mA 

R.-a = 

6 

3,8 kO 

w 0 = 

31 

47 W 

d 

2 

2 % 


Tetrodo a fascio, amplificatore di grande potenza 
a 8F. 


Amplif. classe B 
(valori per 2 unità) 


v. 

= 

300 

Vg 

= 

, 0 

V, picco 

— 

58 

U 

= 

35 

1 , con segnale 

= 

70 

R t—a 

== 

8 

Wo 

= 

10 

d 

= 

4 

R; 


— 

s 

= 

— 


Amplif. classe A 
(sezioni in parallelo) 
294 V 
-6 V 
— V 
7 m A 

- mA 

- kll 
— W 

- % 

11.0 kil 
3200 oS 


Doppio triodo, amplificatore di potenza. 











6Q7GT 

ingombro 
0 = 30 h = 60 


-i" jA 1 


ingombro 
0 » 22 h = 60 
Accensione 
V — 0,9 A 




ingombro 
0 = 30 h = 70 

Accensione 

6,3 V — 0,3 A 


Limiti massimi Capacità in pF 


V, 

Vg2~l 

V, 3 ■ 

W. t 

w, 2 _ 4 

I'. 


300 V 
0.9 mA 


300 V 
100 V 
0 V 
1 W 
1 W 
14 m A 


C, = 3.2 

c; = 5 

C,:, = 1.5 

con schermo 



Caratteristiche e 

funzionamento tipico 

————-- 

Amplificatore in 

classe 

A, 


V, 

100 

100 

250 

V 

V., 

= 0 

—1 

—3 

V 

*> 

l a 

= 2.3 

0,8 

1 

m A 

p 

= 60 

70 

70 


R, 

— 43 

58 

58 

kll 

s 

= 1400 

1200 

1200 

:xS 



C, - 2,2 

Ca = 5 

C g .. lt = 1,6 

con schermo 


c.; = 

c«_ ;l = 


C_p-tut1 1 — H 
C ,-tuiti = 11 
C.Tj_;l =0,5 
Carnai ~ 6 

Cql-^3 = 0,4. 

C,,_ a - 0,2 

con schermo 
collegato al 
catodo 


Doppio diodo-triodo, amplificatore a BF e rivela¬ 
tore. 


Per gii altri dati riferirsi ai tipo 6Q7G 


Amplificatore in classe A 


V, 

= 

105 

120 

180 V 



105 

120 

180 V 

v B \ 

= 

-6 

—7 

—11,5 V 

la" 

= 

32 

36 

52 mA 

U 

=- 

5,75 

6,7 

10 mA 

o 6 

R, 


18 

17 

CO 

S 

— 

8300 

8800 

9500 ;xS 

R, 


3 

3 

3 kn 

w„ 

= 

1,4 

2 

5 W 


Pentodo, amplificatore di potenza a BF. 


Convertitore di frequenza 
V a = 100 250 V 

V, 2 = 100 100, V 

Vn = —2 —2 V 

\* = 3,3 3,5 mA 

1„,_ 4 = 8,5 8,5 mA 

= 0,5 0,5 mA 

r k = 12,3 12,5 mA 

S L . = 425 450 uS 

R, ~ 0,5 1 Mfi 

R,, = 20 20 klì 


Eptodo, convertitore. 













Ar ? 

ns 

^ A , 


i ngombro 

0 = 30 h b» ' 

Accensione 
6,3 V — 0,3 


Limili massimi 


oli. Pentodo 
= 300 


« 2,5 W 

= 0,7 W 

Triodo 
= 250 V 

0 V 
2,5 W 



Ingombro 

0 = 30 h = 70 
Accensione 
6,3 V — 0,3 A 


6SL7GT 

w, 


ingombro 

0 = 30 h = 70 

Accensione 


6SN7GT 

Ingombro 

0 =3 30 h — 70 

Accensione 


4,0 W 
0,4 W 


0 V 
2,5 W 
20 mA 


Capacità 

in pF 


Caratteristiche e 

1 

funzionamento tipico ; 

Pentodo 


Amplificatore in 

classe 

A s 



C,i = 

7 


Coli. Pentodo 

Co!!. 

Triodo 


c, = 

. ? 

Y, 

=5 

100 

250 

180 

250 

V 

C,l-;, = 

0,005 

V^S 

= 

100 

100 

— 

— 

V 



Vg, 

= 

-3 

—3 

—6 

—3,5 

V 

T riodo 


1, 

= 

2,9 

3 

6 

9,2 mA 

d = 

11 

L-2 

— 

0,9 

0.3 

— 

— 

m A 

c, = 

3,4 

R, 


700 

>1000 

8,25 

7.6 

k<> 

di-, = 

2,8 

S 

= 

1575 

1650 

2300 

2500 

uS 



IX 

= 

— 

— 

19 

19 




Pentodo, 

amplificatore a BF, 



c,, = 

6.5 

Amplificatore in 

classe 

A, 



C, - 

7,5 

v. 

= 

100 

250 

V 



Cgi_., — 

0,005 

v l , 2 

— 

100 

100 

V 





V g, 

= 

-1 

-3 

V 





1, 

= 

13 

9,2 mA 





1^2 

— 

4 

2,6 mA 





Ri 


120 

800 

ki> 





s 

= 

2350 

2000 

;aS 





Pentodo, 

amplificatore a RF e 

FI. 



= 300 V Sezione 1 




Sezione 2 

c r = 3 ’ 4 

C a = 3,J 

Cg- 3 = 2,f 

con schermo 


Amplificazione in classe Aj 
V a = 250 V 

V g . = -2 V 

! a = 2,3 mA 

jx — 70 

R ; ~ 44 kfì 

S = 1600 jxS 


Doppio triodo, amplificatore a BF e invertitore 
di fase. 


Sezione 1 


Amplificatore in 

classe 

Aj 

d - 

3,2 

V, 

= 90 

250 

V 

c" - 

3,4 

V g 

= 0 

—3 

V 

C g _ a = 

4,0 

l/ 

= 10 

9 m A 



S 

= 3000 

2600 

ix S 

Sezione 2 


V 

= 20 

20 

kn 

d = 

3,8 

Ri 

= 6,7 

7,7 


'-g-a - 

con schermo 


Doppio triodo, amplificatore a BF e invertitore 
di fase. 











Limiti massimi Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


tlSTì 


Ingombro 

0 = 30 h = 70 

Accensione 

6,3 V — 0,3 A 


300 V 
0 V 
0,5 W 
1 mÀ 


C„ = 4,2 

C: - 3,4 

C g _ a = 1,8 

senza schermo 


Amplificatore in classe A, 


V a 

= 100 

250 V 


=* —1 

-2 V 

la 

» 0,4 

0,9 mA 

S • 

= 800 

1100 pS 

p 

= 100 

100 

R, 

~ 110 

91 kO 


Doppio diodo-triodo, am pi ifì calore a BF rivela- 
tore. 


300 V 
1 W 
5 mA. 


Triodo 

C„ = 


Diodi 

Cui 

Cp 2 

C D3 


senza schermo 


Amplificatore in classe A! 
V t = 100 250 V 

Vj, « -1 -3 V 

l a = 0,8 1,0 mA 

R, ~ 54 58 kQ 

S = 1300 1200 pS 

u = 70 70 


Triplo diodo-triodo, amplificatore a BF, rivela¬ 
tore e discriminatore per ricevitori e MF. 




Ingombro 

0 = 30 h = 60 

Acceniiona 
6,3 V — 0,3 A 

(segue) 



Esodo 

c gi = 


Convertitore di frequenza (*) 


T riodo 
C = 

'-g-a 


4,6 

II 

X 

ct3 

> 

100 

250 V 




11,6 

Vg2~4H — 

55 

100 V 




0,002 

< 

H 

11 

100 

100 V 




0,25 

< 

1! 

-1,25 

-2 V 




0,3 

■aH - 

1 

3,7 mA 




- 

lg*-4H = 

2,6 

3,8 mA 





Irr = 

3,4 

3,4 mA 




2 

! gT = 

0,200 

0,200 mA 





Rgi = 

50 

50 kH 





S, = 

450 

650 pS 





r ìh = 

1 

1 MQ 





ik = 

7,2 

10,5 mA 





Amplificatore in 

classe Àj 






Esodo 


Trìodo 




V. L .= 

100 

250 

250 

250 

V 


Vg2- 4 = 

50 

100 

— 

— 

V 


V gl - 

—1 

—2 

-2 

— 4 

V 


V T 

0 

0 


— 

V 


la 

2,35 

6,7 

1 

0,86 mA 
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Limiti massimi 



(3) —r- 


B) 

A „T> 


Inombro 
0 « 22 h «= 49 
Accensione 

6.3 V — 0,45 A 



1 


Pentodo 
W a = 

Vgi - 

W a - 


Triodo 
V a = 


12 W 


Ampli! deflessione 

verticale 

(coli, triodo) 

V, - 3^5 V 

V ;i (picco positivo) 
= 1200 V 



Note - (*) Piedi¬ 
ni 1 e 5 colle¬ 
gati insieme. 


Pentodo 


5 

3,5 

0,006 


Triodo 

C* = 


Cg = 2,5 

cf = 1 

Cg_ a = 1,8 

con schermo 
connesso al 
catodo 



Caratteristiche e funzionamento tipico 

ig 2 — 1,1 

1,5 — — mA 

Ri = 360 

600 — — kH 

S = 1800 

2600 - — pS 

Ra = - 

— 200 200 kf) 

P 

— 15 12 

Triodo-esodo, 

convertitore ed amplificatore a 

FI per ricevitori 

M&lMF. 

Ampiifìcatore in 

classe Ai 

Pentodo 

Triodo 

V a = 230 

150 V 

v g3 = 110 

— V 

R k = 68 

56 Q 

la = 10 

18 mA 

Igs = 3,5 

— mA 

Ri = 400 

5 kfl 

S . = 5200 

8500 pS 

P = ~ 

40 

Trìodo-pentodo 

, osculatore e mescolatore in cir- 

cuitl SSF. 


Massima corrente continua di uscita = 00 mA 

Massima tensione di alimentazione 

anodica, per anodo =* 350 V e ^ 

Resistenza in serie agii anodi (min.) — 300 Q 

Capacità d’ingresso del fìitro = 50 pF 

Tensione tra filamento e catodo, picco =* -500 V 

Doppio diodo, rettificatore delie due semionde. 

Amplificatore in 

classe A, 

V a = 180 

250 315 V 

V g2 - 180 

250 225 V 

V gl = -8,5 

-12,5 —13 V 

«a 29 

45 34 mA 

b = 3 

4,5 2,2 mA 

Ri = 50 

50 80 kfl 

S = 3700 

4100 3750 |J.S 

R.i = 5,5 

5 8,5 klì 

W 0 = 2 

4,5 5,5 W 

d = S 

8 12 % 





















TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


SV6GT 


V L ,j (picco negat.) 


Amplificatore controfase classe ABj 


( seguito ) 


= 250 V 

W, = 9 W 

i k = 35 m A 

l k (picco) 

= 105 mA 


V. - 

250 

285 

V 

= 

250 

285 

V 

V K i . ' = 

—15 

—19 

V 

i. 

70 

70 

m A 

f fi* = 

5 

4 

mA 

R,-, = 

10 

8 

kQ 

w 0 = 

10 

14 

W 

d = 

5 

3,5 

0/ 

/o 


i 

; 


f 


Collegamento a triodo 
V a = 250 V ' 

= —12,5 V 
I, = 49,5 mA 

S = 5000 jjlS 

u = 9,8 

R, = 1,96 kO 

Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a BF. 


- 



Ingombro 
= 30 h = 70 

Accensione 

J V — 1,2 A 



Ingombro 
= 30 h = 76 
Accensione 
3 V — 1,2 A 

{segue) 


Massima corrente continua di uscita = 125 mA 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica = 3850 V 

Picco massimo della corrente anodica = 750 mA 

Caduta interna di tensione a 250 mA — 2t V 


Diodo, raddrizzatore di una semionda. 


300 

150 

10 

1,25 


V 

V 
W 
W 


Ci — 9 

Cgi-a ~ ® ^ 

senza schermo 


Amplificatore in classe Ai 


V, 

= 

110 

200 V 

Vg 3 

5 = 

110 

125 V 

V 

= 

-7,5 

- V 

R k 

ss* 

„ 

180 Q 

Ri 


13 

28 kH 

s 

= 

8000 

8000 [iS 

h 

= 

49 

46 mA 

’ft 2 

SSS 

4 

2,2 mA 


1 















Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



Amplif. deflessione 
verticale (colieg. 
triodo) 

V a = 300 V 

V a picco pos. 

= 1200 V 

V, n picco neg. 

° = 250 V 

W, - 7,5 W 


Ik = 
l k picco 


60 mA 


= ISO mA 


R, = 2000 4000 iì 

W Q = 2,1 3,8 W 

d * 10 10 % 


Collegamento a triodo 
V a = 225 V 

V = -30 V 

\ A = 22 mA 

p. = 6,2 

R| = 1,6 kQ 

S = 3800 pS 

Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
BF. 


Massima corrente continua di uscita = 70 mA 

Massima ampiezza deila tensione ano¬ 
dica inversa = 1250 V 

Massima tensione anodica alternata = 325 V e ff 

Picco massimo delia corrente ano¬ 
dica (per diodo) = 210 mA 

Caduta interna di tensione a 70 mA = 22 V 

Doppio diodo, raddrizzatore deiie due semionde. 



Accensione 
7,2 V — 0,3 A 
TR = 14,5 sec. 


Massima corrente continua di uscita = 70 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa -= 1250 V 

Massima tensione anodica aiternata = 325 V^f 

Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) = 210 mA 

Caduta interna dì tensione a 70 mA = 22 V 


210 mA 
22 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semionde. 


Per gli altri dati riferirsi a! tipo 


6DJ8 

ECC8S 


Per gii aitri dati riferirsi al tipo 


ECC189 





















Accensione 
9,45 Y — 0,3 A 


Per gii altri dati riferirsi ai tipo — 


SAKS 

ÉABC3Q 


Per gii altri dati riferirsi ai tipo 8AQ5 


Per gli altri dati riferirsi a! tipo 6BK7A 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6CG8 



Per gii altri dati riferirsi ai tipo 6T8 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 


ECFS2 
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Limiti massimi Capacità in pF 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 6 



6ÀJ8 

Per gli altri dati riferirsi al tipo - 

nCnbì 


Per gli altri dati riferirsi ai tipo 


6AL5 

EAA91 


6AT6 

Per gli altri dati riferirsi a! tipo — £BC ^ ~ 


Amplifìcatore in classe Aj 


2.2 V 4 

1.2 R k 
1,5 l a 

R; 


250 V 
200 Q 
10 mA 
10,9 KQ 
5500 pS 


Doppio triodo, amplificatore a RF con griglia a 
massa e convertitore per frequenze fino a 300 
MHz, 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6AU6S 


















Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



Ampfif. classe Aj Per sezione 


V a =. 300 V 

W a = 2,75 W 

i k = 20 mA 

Ampiif. deflessione 
verticale 

V a = 300 V 

V a impuls, 

= 1200 V 

W & = 2,75 W 

l k - 20 mA 

! k picco 

= 80 mA 


3 Amplificatore in classe Aj 
1,8 (per sezione) 

2,0 

1,5 V a = 100 250 V 


V a 

= 100 

250 V 


= 0 

-8,5 V 

la 

11,8 

10,5 mA 

Ri 

- 6,5 

7,7 kd. 

s 

= 3100 

2200 ptS 

n ■ 

20 

17 


Doppio triodo, amplificatore a BF, invertitore 
fase, multivibratore ed oscillatore. 


Accensione 

12.6 V — 0,3 A 


ECC83 


l ^ j r 


ingombro 

0 = 72 h = -19 

Accensione serie 
1 2,6 V — 0.15 A 
Accensione para!!. 
6.3 V • — 0.3 A 


Accensione 
12,6 V — 0.15 A. 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 6ÀU8 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 



8AV6 

EBC91 


Doppio triodo, amplificatore a BF, invertitore 
di fase. 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 


6BA6 
EF93 ' 




















Limiti massimi Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6BE6 


Ampiif. classe A s 
V a = 300 V 

W a = 3,5 W 

1,. = 20 mA 


Cai-aa ~ 0, ® 

Sezione 1 
C„ = 3,2 

C a = 0,5 

C g _ a = 2 ’ 6 

Sezione 2 
C g - 3,2 

C a - 0,4 

I C g _ a - 2,6 

senza schermo 


Amplificatore in classe 
V a - 250 V 

V g = -10,5 V 

(i » 16,5 

Rj 5,3 O 

S =3100 p.5 

L = 11,5 mA 


Doppio triodo, amplificatore. 



Per gli altri dati riferirsi al tipo 6CG7 


Per gii altri dati riferirsi ai tipo 6J5GT 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6J7GT 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 6K7GT 
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TjPO Limiti massimi Capacità in pF Caratteristiche e funzionamento tipico 



Per gii altri dati riferirsi al tipo 6Q7GT 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6SA7GT 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6SJ7GT 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6SK7GT 


Per gli altri dati riferirsi ai tipo 6SL7GT 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 6SN7GT 


Accensione 
12,6 V — 0,15 A 


Per gli altri dati riferirsi a! tipo 6SQ7GT 



Accensione 
12,6 V — 0,15 A 


Per gli altri dati riferirsi a! tipo 6TE8GT 


















TIPO Limiti massimi Capacità in pF Caratteristiche e funzionamento tipico 



Accensione 
16 Y — 0,3 A 


Accensione 
16 V — 0,3 A 
TR = 14,5 sec. 


17018 

Accensione 
17,5 V —. 0,3 A 


Accensione 
18 V — 0,15 A 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6CL6 


SCW5 

Per gli altri dati riferirsi al tipo ~g[_gg _ 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 


6BM8 

ECL82 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6EB8 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6QL6 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 


6AQ8 

ECC85 











Caratteristiche e funzionamento tipico 


SAKS 

Per gli altri dati riferirsi ai tipo C5Q 


Per gli altri dati riferirsi ai tipo 6BK7A 


Per gii altri dati riferirsi ai tipo 6T8 


Per gli altri dati riferirsi a! tipo 6WS6T 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 6W4GT 


- 


Per gii altri dati riferirsi al tipo 25Z6GT 


Massima corrente continua di uscita = 75 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa ~ 700 V 

Massima tensione anodica alternata = 235 V e ff 

Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) — 450 

Caduta interna di tensione a 150 mA = 22 V 


□ oppio diodo, raddriziafore e duplicatore di 
tensione. 


Per gli altri dati riferirsi al tipo 


SAK8 

EABCSO 



























Limiti massimi Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



Accensione 

35 V — 0,15 A 


C gl = 13 

c; = 9,5 

Cgi_ a — 0,8 

senza schermo 


Ingombro 
0 — 10 h = 76 
Accensione 
35 V — 0,15 A 




Ingombro 
0 =a 19 h 60 
Accensione 
35 V — 0,15 A 




Amplificatore in classe 
V a = 110 200 V 

V R2 = 110 110 V 

Vgi = -7,5 -8 V 

l à = 40 41 mA 

! ga =3 2 mA 

R r ~ 14 40 kD 

S = 5800 5900 |iS 

R a = 2,5 4,5 kO 

W 0 - 1,5 3,3 W 

d « 10 10 % 

Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 


Per gli aitri dati riferirsi al tipo 6QL6 


(segue) 


Massima corrente continua d'uscita 

— senza lampada del pannello = 100 mA 

— con lampada del pannello, senza 

resistenza in parallelo = 60 mA 

— con lampada dei pannello, con re¬ 
sistenza in parallelo (lampada tra i 

piedini 4 e 6) =90 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa = 330 V 

Massima tensione anodica alternata = 110 V e ff 

Picco massimo della corrente anodica = 600 mA 

Caduta interna di tensione a 200 mA = 18 V 

Massima tensione tra filamento e ca¬ 
todo = 330 V 

Diodo, raddrizzatore di una semionda. 


Massima corrente continua di uscita = 100 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa — 700 V 

Massima tensione anodica alternata = 220 V e jf 
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TIPO 


{ seguito ) 



Ingombro 
£5 = 19 h = 60 
Accensione 
35 V — 0,15 A 


35Z4GT 



Ingombro 
0 - 30 h = 78 
Accensione 
35 V — 0,15 A 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Picco massimo delia corrente anodica — 600 mA 

Caduta interna di tensione a 200 mA = 18 V 

Massima tensione tra filamento e ca¬ 
todo = 450 V 

Diodo, raddrizzatore di una semionda. 


Massima corrente continua di uscita = 100 A 

Massima ampiezza deila tensione ano¬ 
dica inversa — 700 ■ V 

Massima tensione anodica aiternata = 235 V e ff 

Picco massimo delia corrente anodica = 600 mA 

Caduta interna di tensione a 200 mA = 18 V 

Massima tensione, tra filamento e ca- . 

(odo = 350 V 

Diodo, raddrizzatore di una semionda. 


35Z5GT 



Ingombro 
0 30 h =* 78 

Accensione 
35 V — 0,15 À 


Massima corrente continua d'uscita 

— senza lampada dei pannello = 110 mA 

— con lampada del pannello, senza re¬ 
sistenza in parallelo = 60 mA 

— con lampada del pannello, con resi¬ 
stenza in parallelo (lampada tra i 

piedini 2 e 3) =90 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa — 700 V 

Massima tensione anodica alternata - 235 V e f f 

Picco massimo della corrente anodica = 600 mA 

Caduta interna di tensione a 200 mA = 18 V 

Massima tensione tra filamento e ca¬ 
todo " =350 V 

Diodo, raddrizzatore di una semionda. 









TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 




Massima corrente continua di uscita = 1.10 mA 

Massima ampiezza deila tensione ano¬ 
dica inversa = 700 V 

Picco massimo delia corrente anodica = 660 mA 

Diodo, raddrizzatore di una semionda. 


Ingombro 

0 =» 45 h 109 



5 


ULS4 

Accensione 
>55 V 0,1 A 



Per gli altri dati riferirsi al tipo 6F6GT 


Per gli aitri dati riferirsi al tipo 


6CW5 

EL86 



Ingombro 
0 = 22 h= 60 
Accensione 
50 V— 0,15 A 


13 Amplificatore in classe Aj 

6,5 V à = 110 V 


- 5,5 W CgjJ* = 0,5 V g2 
= 1,25 W senza schermo V C1 


=* —7,5 V 
= 49 mA 

= 4 m A 

~ 10 kfì 

= 7500 (xS 

= 2,50 kQ 

= 1,9 W 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a BF. 
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TIPO 

Limiti massimi 

Capacità in pF 

Caratteristiche- e funzionamento tipico 

50BM8 



6BM8 

Per gli altri dati riferirsi ai tipo ECLg2 

UCL82 

Accensione 

50 V — 0.1 A 

50C5 

Accensione 

50 V — 0.15 A 



Per gli altri dati riferirsi al tipo 50B5 

|___ __ 

50L6GT 

. -censione 

50 V - 0,15 A 



Per gli altri dati riferirsi al tipo 6W6GT 

lv. 

m 


> 

Per gii altri dati riferirsi a! tipo 5Y3G 

H 

voi 



Massima corrente continua di uscita = 225 mA 

Massima ampiezza deila tensione ano¬ 
dica inversa =, ^550 V 

Massima tensione anodica aiternata = 450 V e ff 

Picco massimo delia corrente anodica 

(per diodo) ” 1000 mA 

Caduta interna di tensione — 15 V 

Doppio diodo a vapori di mercurio, raddrizza¬ 
tore delle due semionde, per uso professionale. 
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